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A  TABLE  of  the  Plates  con- 
tained in  the  Firft  Volume. 


PLATE 


^MgBSBBp'  HE  General  View  of  the  Palace,  defign'd  for 
,  ^_J—- ^TjjS      JFhitehalt,  drawn  by  Mr.  Ferris. 


PLATE 


]|,^         The  General  Plan  of  the  Palace,  defign'd  for 

,4L,  JVhite-hall,    confifting  of  feven  Courts,'' A,  B, 

>^ikTi.ia[j.W^ilfe      C,  D,  E,  F,  G.  '     '  » 


A,    'The  Grand  Courts  round  which  h  a  Terras  of  30  Fc&t 
laide,  and  equal  to  the  Height  of  the  great  Plinth  of  the  Building. 

B,  A  circular  Perfian  Court,  with  an  Arcade  ;  round  which  are  Offices  under  the  King's 

Apartments. 

C,  A  Square  Court,  with  an  Arcade  ;  about  which  are  the  Offices  under  the  Apartments 

of  the  Royal-Family. 

D,  E,  Two  Courts  belonging  to  the  Apartments  and  Offices  of  the  Royal-Family. 
F,  G,  Two  Courts  which  belong  to  the  King's  Apartments  and  Offices. 

H,  The  great  Hall,  with  Porticos  and  Galleries,  which  includes  two  Stories. 

I,  I,  Two  circular  F eflibules,  with  Doric  Pillars. 

K,  An  open  F sflibule,   with  Porticos  and  Arches,  the  middle  Part  of  which  includes 
two  Stories. 

L,  A  Square  Hall  with  Pillars  of  the  Doric  Order,  leading  to  the  King's  Apartmeiits. 

M,  M,  Two  Square  V flibules  with  Pillars,  befjicen  the  circular  Court  and  the  Courts  F,  G. 

N,  N,  Kitchens,  &c.  belonging  to  the  King. 

O,  O,  Kitchens,  &c.  for  the  Ufe  of  the  Royal-Family. 

P,  P,  F auks  under  the  Chapel  and  Banquetting-Houfe. 

Q,  Q,  &c.  Arcades  and  Papges  for  the  Communication  of  the  feveral  Apartments  and 
Offices. 

The  refl  of  the  Rooms,  &c.  of  this  Piatt,  are  for  the  feveral  proper  Offices  belonging  to 
the  Palace. 

R,  R,  Are  the  grand  Entrances  itito  the  Palace. 


PLATE 


PLATE     3,  4. 
The  General  Plan  of  the  Principal  Apartments  of  the  Palace. 

A,  A,  &c.   The  Kmgs  A^arlincntSf  mohkh   ara  ??!Dre  farticularly  chfcribed  i?i  the  fol- 

lowbig  Plan. 

B,  The  Banquetting-Hoiife. 

C,  The  ChapeL 

D,  E,  Frincipal  Roo??2S  for  piiblkh  BuJÎ/iefs. 
F,  F,  &c.] 

G  G  &c  fi^  ^■^^  Principal  Officers  of  Stafc. 

H,  H,  8cc.  Apartments  for  the  great  Officers  jiear  the  King  s  Petfon. 

I,  I,  &c.  Apartments  for  the  other  chief  Officers  attending  the  Court. 

K,  K,  &c.  Galleries  from  the  Kifigs  Apartments  io  the  Royal  Apartme?ils  on  the  other 

fdc  of  the  Palace. 
L,  L,  &c.  Apart7nents  for  the  other  Officers  of  the  Kings  Houffold. 
M,  M,  Sec.  The  priiicipal  Apartments  belonging  to  the  Royal-Fainily. 
N,  N,  &c.  Apartments  for  their  p?-oper  Officers. 
O,  O,  &c.  Apartments  for  the  refl  of  the  Royal-Fa?nilv. 

P>  P,  7 

1^^-  Apartments  for  the  other  Officers  belongi^ig  to  the  Royal-Family. 
Rj  R,  &c.  Stair-cafes  -which  lead  only  to  the  third  StQ7y. 


PLATE  5,6. 

The  Plan   of  the  King's  Apartments,    Drawn  by  the  Scale  of  the 
following  Front. 

A,  The  Guard-Chamber^  with  Pillars  of  the  Corinthian  Ordcr^  fupporting  a  Gallery  open 

to  the  third  Story. 

B,  B,  Two  principal  Stair-cafes  to  the  Apartments, 

C,  C,  The  Anti-Chambers  of  State. 

D,  D,  The  Prefmce  Chajnbers,  with  the  Ca7iopy  of  State, 

E,  E,  Privy  Chambers^  with  the  fame. 

F,  F,  Audience  Roo7?iSy  with  the  King's  Throne. 

G,  G,  n^e  circular  Gallery^  or  p7-incipal  JFay  to  the  King  s  Apartment. 

H,  Tl:)e  King  s  Gallery. 

I,  I,  Anti-Rooms. 

K,  K,  Dreffmg-Rooms. 
L,  Lj  Bed-Cha7nbers. 
M,  M,  The  Kings  Clofets. 
N,  N,  &c.  Waiting-Rooms. 

O,  O,  &c.  Apartments  for  Officers  that  co?iJ}a?2tly  attend  on  the  Kings  Perfon. 
P,  P,  The  Ki7igs  private  JFay  to  the  State-Rooms. 

Q,  The  Back  Stair-cafes. 
R,  R,  &c.  Little  angular  Courts^  which  give  Light  to  the  inner  Apartjnents. 
S,  S,] 

T  T  y^'^'^^^^  Stairs  for  the  Servants. 

PLATE 


PLATE     7,  8,  9,  lo. 

The  Front  of  the  Palace  next  the  Park,  which  is  more  particularly  exprefs'd  by  the 
following  Specimens. 

PLATE  II. 

The  firfl:  Order  of  one  of  the  Pavillions  of  the  foregoing  Front  with  the  Plan,  by 
a  larger  Scale. 

PLATE  12. 
The  fécond  Order  in  large,  with  the  Plan. 

P  L  A  T  E  iz- 
The  third  Order  in  large,  with  the  Plan. 

PLATE     14,  15,  16,  17. 
The  Front  of  the  Palace  next  the  River. 

PLATE  18. 
The  firft  Order  of  the  Wing  of  the  foregoing  Front  in  large,  with  the  Plan. 

PLATE  19. 
The  fécond  Order  in  large,  with  the  Plan. 

PLATE     20,  21,  22,  23. 
The  Front  next  Wejlmmjler. 

PLATE  24. 

The  firfl  Order  of  one  of  the  Towers  of  the  foregoing   Front    in    large,  with 

the  Plan. 

PLATE  25. 
The  fécond  Order  in  large,  with  the  Plan. 

P  L  A  T  E  26. 
The  third  Order  in  large,  with  the  Plan. 

PLATE  27. 
The  Cupola  in  large,  with  the  Plan. 

PLATE     28,  29,  30,  31. 

The  Front  of  one  fide  of  the  Palace,  within  the  great  Court  and  Seflion  of  the 
Buildings  at  each  end  of  it,  with  the  Side  of  the  Towers. 

PLATE     32,  33. 
The  firfl  Order  of  the  middle  of  the  foregoing  Front  in  large,  with  the  Plan. 

D  PLATE 


PLATE     34,  35' 
The  fécond  Order  in  large,  with  the  Plan. 

PLATE     36,  37. 
The  third  Order  in  large,  with  the  Plan. 

PLATE  38. 

The  Bafenent  and  firft  Order  of  one  of  the  Pavillions  of  the  foregoing  Front,  in  large, 
with  the  Plan. 

PLATE  39- 
The  fécond  Order  in  large,  with  the  Plan. 

PLATE     40,  41,  42,  43. 

A  Section  of  the  Palace  through  the  Square  Court,  and  the  Courts  on  each  fide  of  it  ; 
with  the  Fronts  of  the  Courts  on  that  fide  next  the  Thames. 

PLATE  44- 
The  iirfl;  Order  of  the  Front  of  one  of  the  Side-Courts  in  large,  with  the  Plan. 

PLATE  45. 
The  fécond  Order  in  large,  with  the  Plan. 
PLATE     46,  47. 
The  Seaion  of  the  King's  Apartments,  with  the  Front  of  the  circular  Court. 
PLATE  48. 

The  firft  Order  of  the  foregoing  Front,  which  is  the  Perjian,  in  large,  with  the  Plan. 
PLATE  49. 
The  fécond  Order,  which  is  the  Cariatides  in  large,  with  the  Plan. 
PLATE  50. 
The  Section  of  the  Chapel,  by  the  fame  Scale  as  the  foregoing  Specimens. 
PLATE  51. 
The  Seaion  of  the  Banquetting-Houfe,  by  the  fame  Scale. 
PLATE  52. 

The  Plan  of  the  Ceiling  of  the  Banquetting-Houfe,  by  the  fame  Scale;  the  Compart- 
ments of  which  were  painted  by  Rubens. 

PLATE  53. 

Defigns  for  Windows  ;  the  three  uppermofl  arc  Doric,  Ionic,  and  Corinthian  ;  the 
three  others  are  of  the  fame  Orders,  without  Pilaftcrs  or  Columns  ;  the  Height  of  the 
circular  Opening  of  the  Window,  is  twice  the  Breadth  to  the  Center  of  the  Arch  ;  the 
Height  of  the  reft  arc  twice  the  Breadth. 


P  L  ATE 


PLATE  54. 

Vemtia'iî  Windows.  The  firfl  with  three-quarter  Columns,  where  the  Side  opening  is 
equal  to  the  Diameter  of  the  Pillar  :  The  fccond  with  three-quarter  Columns,  and 
a  Recefs,  where  the  fide  Opening  is  one-third  of  tlie  middle  Opening;  and  the  third 
with  Pilafters,  where  the  Side  Opening  is  equal  to  half  the  middle  Opening,  which 
is  twice  the  Breadth  of  the  Opening  to  the  Center  of  the  Arch. 

PLATE  ss- 

Defigns  for  Doors,  the  Height  of  the  Openings  is  twice  the  Breadth,  and  the  Recefs 
equal  to  the  Architrave,  which  is  one  fixth  part  of  the  Opening. 

PLATE  56. 

Deiîgns  for  Doors  with  three-quarter  Columns:  The  Heiglit  of  the  Openings  are  twice 
the  Breadth,  and  the  Recefs  equal  to  the  Architrave,  or  one  fixth  part  of  the 
Opening. 

PLATE  57. 

Defigns  for  Rullick  Doors,  one  with  an  Architrave,  one  with  Dork  Pilafters,  and  the 
other  with  lojiic,  three  quarter  Columns  :  The  Height  of  the  Openings  is  twice 
the  Breadth,  and  the  Recefs  as  before. 

PLATE  58. 

A  Defign  for  Tempk-Bar^  in  the  Manner  of  a  Triumphal-Arcli,  the  Height  of  the 
middle  Opening  is  twice  the  Breadth,  as  are  the  Arches  on  each  Hdc. 

PLATE  59. 

Ruftic-Gates,  the  two  firft  were  defign'd  by  the  Earl  of  Burlington;  the  other,  which 
is  DoriCy  by  Inigo  Jones  ;  the  Height  of  the  Opening  is  twice  the  Breadth  ;  and  the 
Recefs  one  fixth  part  of  the  Breadth. 

P  L  A  T  E  60. 

Piers,  with  Columns,  Pilafters  and  Niches  ;  the  Diftance  or  Opening  between  them  is 
equal  to  twice  the  Breadth  of  the  Pier. 

P  L  A  T  E  61. 

Ruftic  Piers  with  Niches;  the  Opening  or  Diftance  of  which  is  twice  the  Breadth  of  the 

Pier. 

PLATE  62. 

Defigns  of  Chimney-pieces  ;  the  Heights  of  the  Openings  are  equal  to  the  Breadths. 
PLATE  63. 

Other  Defigns  of  Chimney-pieces  with  their  Ornaments  ;  the  firft  is  at  the  Earl  of 
Bîirimgton&j  the  fécond  is  at  the  Honourable  Mr.  Arundcl\^  and  the  third  at 
the  Honourable  Mr.  Pelhiwi\y  Secretary  at  War  ;  their  Openings  arc  as  before, 

PLATE  64. 

A  Chimney-piece  at  the  Right  Honourable  Sir  Robert  ÏValpoIcs.  at  Houghton  ;  the  Pannel 
over  it  is  in  Bajfo-Rclicvo^  the  Opening  as  above. 


P  L  ATE 


PLATE  65. 

A  Ciiimney-piece  in  the  Drawing-Room  at  Kenfmgton,  the  Frame  over  it  was  adjufted 
for  a  particular  Piaure. 

PLATE  66. 

Cielings,  the  uppermoft  at  the  Honourable  Mr.  Pelbam\;  the  other  by  Inigo  "Jones,  in 
the  King's-Houfe  at  Greenwich. 

PLATE  67. 

Sides  of  two  Rooms,  the  uppermoft  is  at  the  Honourable  Mr.  Arundd\,  the  other  at 
the  Earl  of  Burlington^. 

PLATE  68. 

The  Side  of  a  Cube  Room  :  The  Cove  of  the  Cicling,  is  one  third  of  the  Height  of 
the  Room,  the  Opening  of  the  Door  is  twice  the  Breadth  and  one  fi.xth  high. 

PLATE  6g. 

.Dcfigns  for  a  public  Gallery,  with  Paintings  and  Statues  ;  the  Cicling  in  three  Com- 
partments for  Painting. 

PLATE  70. 

A  Building  of  the  Earl  of  Burlington  i  at  Chijmcl,  of  which  this  is  the  lower  Plan, 
and  one  of  the  Fronts,  with  the  Profile  of  the  Portico. 

PLATE  71. 

The  principal  Front  and  Plan  of  the  Apartments  of  the  foregoing  Houfe,  in  the  middle 
of  which  is  an  Odagonal  Hall,  which  receives  its  Light  by  Windows  near  the  Top. 

PLATE  72. 

The  Infidc  of  the  Odagonal  Hall  by  a  larger  Scale,  with  the  Pidures  and  Ornaments. 
PLATE  73. 

The  other  Front  of  the  foregoing  Houfe,  and  the  Plan  and  Elevation  of  a  Temple 
in  the  Garden  at  Chifn'ick. 
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TABLE  des  Planches  contenues 
dans  le  Premier  Tome. 


PLANCHE  *i. 

U  E  general  en  perfpcârif  d'un  Palais  pour  Whitehall,  defigné 
par  M.  Ferris. 

P  L  ANC  HE    I,  a. 

Plan  general  du  Palais  appelle  IFhitehall,  confiftant  en 
fept  Cours,  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G. 

A,  La  grande  Cour,  autour  de  laquelle  il  y  a  une  Terraje  de  ^oPieds  de  large,  et  eirale  à 
la  hauteur  du  grand  Tailloir  du  Bâtiment. 

B,  Une  Cour  circulaire  à  la  PerCenne,  avec  une  Arcade  ;  autour  defjuclks  font  des  OJfces 

dejfous  les  Appartetnens  du  Roi. 

C,  Une  Cour  quarrée,    avec  une  Arcade;  autour  def quelles  font  les  Offices  deffous  les 

Appartemens  de  la  Famille  Royale. 

D,  E,  Deux  Cours  afpartenans  aux  Appartemens  et  aux  Offices  de  la  Famille  Royale. 
F,  G,  Deux  Cours  appartenant  aux  Appartejnens  et  Offices  du  Roi. 

H,  Grande  Salle,  avec  des  Portiques  et  Galeries  contenant  deux  étages. 

I,  I,  Deux  V flibules  circulaires,  avec  les  Pilliers  de  l'Ordre  Dorique. 

K,  Un  V ejlibule  ouvert,  avec  des  Portiques  et  Arcades,  la  Partie  au  Milieu  contient  deux 
Etages. 

L,  Une  Salle  quarée  avec  des  Pilliers  de  tOrdre  Dorique  conduifante  aux  Appartemens  du  Roi. 

M,  M,  Deux  F flibules  quarrées  avec  des  Pilliers  entre  la  Cour  circulaire,  et  les  Cours,  F,  G. 

N,  N,  Cuifnes,  &c.  appartenant  au  Roi. 

O,  O,  Cuifnes,  &c.  pour  TUfage  de  la  Famille  Royale. 

V,  P,  V lûtes  dejfous  la  Chapelle  et  la  Salle  du  Banquet  Royal. 

Q)  Q>  Arcades  et  Pajfages  de  commimication  avec  diverfes  Offices  et  Appartemens. 

Le  refle  des  Chambres  de  ce  Plan  font  deftineés  pour  les  différentes  Offices  convenables  aux 
Palais. 

R,  R,  Sont  les  grandes  Entrées  du  Palais. 


F 


P L  A  N  CHE 


PLANCHE     3,  4. 
Plan  general  des  principaux  Appartemens  du  Palais. 

A,  A,  &:c.  j4pparte?nens  du  Roi  qui  font  plus  particulièrement  décrits  dans  le  Plan  fiàvant. 
E,  La  Salle  du  Bafiquet  Royal. 

C,  La  Chapelle, 

D,  E,  Chambres  p7'incipaks  pour  les  Affaires  publiques. 
F  F  &ic  ") 

'    '      *  ^Appartemens  pour  les  Officiers  principaux  a  Etat, 
Gj  G,  &:c.  ] 

H,  H,  Appartemejîs  pour  les  grands  Officiers  près  la  Pe?Jhmie  du  Roi. 
Ij  I,  &c.  Apparteme?2s  pour  les  autres  Officiers  principaux  fui-vant  la  Cour. 
Kj  Kj  Galeries  conduifant  des  Apparteme?7s  du  Roij  aux  Appartemens  Royaux  de  T autre 
coté  du  Palais. 

L,  L,  &c.  Appartemens  pour  les  autres  Officiers  de  la  Maifon  du  Roi. 
M,  M,  6cc.  Principaux  Appartemens  appartenants  à  la  Famille  Royale. 
Nj  N,  Sec,  Appartemens  pour  leur  propres  Officiers. 
Oj  Oj  Sec.  Appartemens  pour  lerefe  delà  Famille  Royale. 

l&c.  Apparteme?is  pour  les  autres  Officiers  appartenants  a  la  Famille  Royale, 
R,  R,  Sec.   Efcaliers  qui  conduifent  fculemerU  au  tî'oisieme  Etage. 


PLANCHE     5,  6. 

Plan  des  Appartemens   du  Roi,  defigné  fur  FEchelle  de  la  Façade 

fuivante. 


A,  La  Salle  des  Gardes,  avec  des  Pilliers  de  TOi'dre  Qoxmûîiçxi^  fotiteîiam  une  Galerie  ouverte 

jufquau  troifé??ie  Etage. 

B,  B,  Deux  principaux  Efcaliers  aux  Appartenais. 

C,  C,  Les  Anti-Chambres  d^Etat. 

D,  D,  Les  Chambres  de  Préfence  avec  des  Dais  d'Etat. 

E,  E,  Chambres  Privées^  avec  les  mêmes. 

F,  F,  Chambre  d'Audience,  avec  le  Trône  du  Roi, 

G,  G,  Galerie  circulaire,  ou  Paff age  principal  aux  Apparteme?is  du  Roi. 

H,  La  Galerie  du  Roi. 

I,  I,  Anti-Chambres. 

K,  K,  Chambres  pour  s'' accommoder, 

L,  L,  Chambres  à  coucher. 

M,  M,  Les  Cabinets  du  Roi. 

N,  N,  Sec.  Chambres  des  Cere}no?iies. 

O,  O,  Sec.  Appartemens  pour  les  Officiers  delà  Chambre. 

F,  P,  Pajfage  dérobé  pour  le  Roi,  aux  Chambres  d'Etat. 

Les  Efcaliers  de  derrière. 
R,  R,  &c.  Petites  Cours  angulaires  qui  donyient  Jour  aux  Appartemens  du  dedans. 


S,  S,l 

p  ^  \Efcaliers  dh-obés  pour  les  Domejliques. 


T, 


PLANCHE 


PLANCHE     7,  8,  g,  10. 

La  Façade  du  Palais  ù  côté  du  Parc,  qui  efl:  plus  particulièrement  expliquée  par  les 
Modèles  qui  fuivent. 

PLANCHE  II. 

Premier  Ordre  d'un  des  Pavillions  de  la  Façade  précedénte,  avec  le  Plan  fur  une  Echelle 

plus  étendue. 

PLANCHE  12. 
Second  Ordre  en  grand,  avec  le  Plan. 

PLANCHE  13. 
Troificme  Ordre  en  grand,  avec  le  Plan. 

PLANCHE     14,  15,  16,  17. 
Façade  du  Palais  a  côté  de  la  Riviere. 

PLANCHE  i8. 
Premier  Ordre  de  TAîle  de  la  Façade  précédente  en  grand,  avec  le  Plan. 

P  L  ANCHE  ig. 
Second  Ordre  en  grand,  avec  le  Plan. 

PLANCHE     20,  21,  22,  23. 

Façade  a  côté  de  Wejîminjler, 

PLANCHE  24. 
Premier  Ordre  d'une  des  Tours  de  la  Façade  précedénte  en  grand,  avec  le  Plan, 

PLANCHE  25. 
Second  Ordre  en  grand,  avec  le  Plan. 

PLANCHE  26. 
Troiiîcme  Ordre  en  Grand,  avec  le  Plan. 

PLANCHE  27. 
Dome  en  grand,  avec  le  Plan. 

PLANCHE     28,  29,  30,  31. 

La  Façade  d'un  côté  du  Palais  en  dedans  de  la  grande  Cour,  et  la  Sedlion  des  Batimens  à 
chaque  bout,  avec  le  côté  des  Tours. 

PLANCHE     32,  33. 
Premier  Ordre  du  milieu  de  la  Façade  précédente  en  grand,  avec  le  Plan. 
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PLANCHE 


PLANCHE     34,  3;. 
Second  Ordre  en  grand,  avec  le  Plan. 

PLANCHE    36,  37, 
Troificme  Ordre  en  grand,  avec  le  Plan. 
PLANCHE  38. 
La  Bafe  et  premier  Ordre  des  Pavillons  de  la  Façade  cy-devant,  en  grand,  avec  le  Plan. 
PLANCHE  39. 
Second  Ordre  en  grand,  avec  le  Plan. 

PLANCHE     40,  41,  42,  43. 

Sedion  du  Palais  aù  travers  de  la  Cour  quarrce,  et  les  Cours  fur  chaque  côté  ;  avec  les 
Façades  des  Cours  du  côté  vers  la  Tamifs. 

PLANCHE  44. 
Premier  Ordre  de  la  Façade  d'une  des  Cours  côté,  en  grand,  avec  le  Plan. 

PLANCHE  45. 
Second  Ordre  en  grand,  avec  le  Plan. 

PLANCHE     46,  47. 
Se£lion  des  Appartemens  du  Roi,  avec  la  Façade  de  la  Cour  circulaire. 

PLANCHE  48. 
Premier  Ordre  de  la  Façade  précédente,  qui  eft  la  Perjïm/ie^  en  grand,  avec  le  Plan. 
PLANCHE  4g. 
Second  Ordre,  qui  eft  le  Cariatides,  en  grand,  avec  le  Plan. 
PLANCHE  50. 
Sedion  de  la  Chapelle  fur  la  même  Echelle  que  les  Modelles  précédentes. 
PLANCHE  51, 
Seaion  de  la  Salle  du  Banquet,  fur  la  même  Echelle. 
PLANCHE  52. 

Plan  du  Plancher  de  la  Salle  du  Banquet  fur  la  même  Echelle,  dont  les  Compartimens 
ont  été  peints  par  Ruhem. 

PLANCHE  SI- 
Deffeins  pour  des  Fenêtres,  les  trois  au  dcftus  font  Dorique,  Unique  et  Corinthien,  les  trois 
autres  font  des  mêmes  Ordres,  fans  Pillaftres  ou  Colonnes  ;  La  Hauteur  de  l'Ouverture 
circulaire  de  la  Fenêtre  c'eft  de  deu.x  fois  de  la  Largeur  jufqu'au  centre  de  l'Arche,  la 
Hauteur  du  refte  c'efl  de  deux  fois  de  la  Largeur. 

PLANCHE 


PLANCHE  54. 
Fenêtres  à  la  Fenicmms.  La  premiere  avec  des  Colonnes  à  trois  quarts,  ou  l'Ouverture 
de  côté  eft  égale  au  Diamètre  du  Pillier  :  La  féconde  avec  des  Colonnes,  à  trois  quarts, 
et  un  Eloignement,  ou  l'Ouverture  du  c6ti  eft  une  troifiême  de  l'Ouverture  du  Milieu; 
et  la  troifierae  avec  des  PiUaftres,  ou  l'Ouverture  du  côté  eft  égale  à  la  moitié  de 
l'Ouverture  du  IVlilieu  qui  eft  de  deux  fois  la  Largeur  de  l'Ouverture  ou  Centre  de  l'Arche. 
PLANCHE  55. 

Deffeins  pour  des  Portes,  la  Hauteur  pour  les  Ouvertures  eft  de  deux  fois  la  Largeur,  et 
l'Eloignement  égal  à  l'Architrave  qui  eft  d'une  fixiême  partie  de  l'Ouverture. 

PLANCHE  56. 

Deffeins  pour  des  Portes  avec  des  Colonnes  à  trois  quarts  :  La  Hauteur  des  Ouvertures  eft 
de  deux  fois  la  Largeur,  et  l'Eloignement  égal  à  l'Architrave,  ou  une  fixiéme  partie  de 
l'Ouverture. 

PLANCHE  57. 

Deft-eins  pour  des  Portes  Ruftiques,  l'une  avec  une  Architrave,  une  autre  avec  des  PiUaftres 
Doriques,  et  une  troifiéme  avec  des  Colonnes  Ioniques  l  trois  quarts  :  La  hauteur  des 
Ouvertures  defquelles  font  de  deux  fois  la  Largeur,  et  l'Eloignement  comme  auparavant. 
PLANCHE  58. 
Un  Deffein  pour  la  Porte  de  Londres  appellée  Temph-Bar,  en  Façon  d'un  Arc  de 
Triomphe,  la  Hauteur  de  l'Overture  du  Milieu  eft  de  deux  fois  la  Largeur  :  Comme 
aulTi  les  Arches  à  chaque  côté.  . 

PLANCHE  59. 
Portes  ruftiques,  les  deux  premieres  ont  été  deftinées  par  le  Comte  de  Burlhigl,,,,  l'autre 
qui  eft  Dorique,  par  Imgo  Jones  :  La  Hauteur  de  l'Ouverture  eft  de  deux  fois  la  Largeur, 
et  l'Eloignement  d'une  fixiême  partie  de  la  Largeur. 

PLANCHE  60. 

Trumeau,  avec  Colonnes,  Pilaftres  et  Niches,  la  Diftance  ou  Ouverture  d'entre  eux  eft 
égale  à  deux  fois  la  Largeur  du  Trumeau. 

PLANCHE  61. 

Trumeaux  Ruftiques  avec  des  Niches;  l'Ouverture  ou  Diftance  delaquelle  fait  deux  fois 
la  Largeur  du  Trumeau. 

PLANCHE  62. 
Deffeins  des  Pièces  de  Cheminée  :  Les  Hauteurs  de  leurs  Ouvertures  font  égales  alcur  Largeur. 

PLANCHE  63. 
Autres  Deffeins  des  Cheminées  avec  leur  Ornemens  ;  le  premier  fe  trouve  chez  Monfeigneur 
le  Comte  de  Buriington,  celui  du  Milieu  chez  M.  Arundel,  et  le  troifiême  chez  M.  Pel&am, 
Sécretalre  de  Guerre  ;  leur  Ouvertures  font  comme  auparavant. 

PLANCHE  64. 
Une  Pièce  de  Cheminée  chez  le  Chevalier  Roiert  fFalfok  a  Hougilon;  le  Panneau  au 
deffus  c'eft  en  Bajfo-Relievo,  l'Ouverture  comme  cydeffus. 

H  PLANCHE 


PLANCHE  6;. 

Ur.e  piece  de  Cheminée  dans  l'Anti-Chambre  du  Palais  à  Ke?ifington,  le  Cadre  de  deffus 
a  été  ajufté  pour  un  Tableau  particulier. 

PLANCHE  66. 

Des  Planchers,  le  deffus  fe  trouve  chez  M.  Pelbam  ;  l'autre  par  Inigo  Jones,  dans  le  Palais 

à  Greenwich, 

PLANCHE  67. 

Côtés  des  deux  Chambres,  le    plus  haut  chez  M.  Arundel,  l'autre  chez  le  Comte 

de  Burlington: 

PLANCHE  68. 

Le  Côté  d'une  Chambre  Cubique  :  La  Couverture  du  Plancher  eft  d'une  troifiême  de  la 
Hauteur  de  la  Chambre;  l'Ouverture  de  la  Porte  efl:  de  deux  fois  la  Largeur,  et  un 
fixiême  en  hauteur. 

PLANCHE  69. 

Deffeins  pour  une  Galerie  publique  avec  des  Peintures  et  Sculptures  ;  le  Planclicr  en  trois 
Compartimens  propres  pour  des  Peintures. 

PLANCHE  70. 

Un  Bâtiment  du  Comte  de  Burlington  à  Chifmick,  duquel  ceci  eft  le  plus  bas  Plan;  et  une 
des  Façades,  avec  le  Profil  du  Portique. 

PLANCHE  71. 

La  Façade  principale  et  Plan  des  Appartemens  de  la  dite  Maifon  dans  le  milieu  delà 
quelle  il  y  à  une  Salle  oflogonale,  laquelle  reçoit  fa  Lumière  par  les  Fenêtres  du  haut 
de  la  Maifon. 

PLANCHE  72. 

Le  Dedans  de  la  Salle  oflogonale  fur  une  plus  grande  échelle,  avec  les  Tableaux  et  Ornemens. 

PLANCHE  73. 

L'autre  Façade  de  cette  Maifon,  avec  le  Plan  et  Elévation  d'un  Temple  dans  le  Jardin 

à  Chifwick. 
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A  TABLE  of  the  Plates  con- 
tained in  the  Second  Volume. 

PLATE  I. 
He   General  Plan  and  Elevation  of  a  Country-Houfe,  with 
■   Out-Houfes,  Barns,  Stables,  &'c.   The  Rooms  on  this  Plan 
are  12  Feet  high;    over  which  arc  Chambers  of  10  Feet 
high.     The  principal  Dimenfions  of  the  Plan  arc  figured. 

PLATE     2,  3. 

The  general  Plan  and  Elevation  of  a  larger  Defign  for  a  Coun- 
try-Houfe,  with  Out-Houfes,  ^c.  The  Rooms  on  this  Plan 
are  13  Feet  high,  over  which  are  Chambers  of  the  fame  height,  except  the  great 
Room  over  the  Hall,  which  includes  the  Attic  Story. 

V 

A,  Court  before  the  Honfe. 

B,  B,   Two  Courts  to  the  Out-Honfes. 

C,  C,   Two  lejfer  Courts. 

PLATE  4. 

The  lower  Plan  and  Elevation  of  a  Houfe  ;  The  Rooms  on  this  Plan  are  14  Feet  hîgh^ 
over  them  are  Chambers  of  1 2  Feet  high,  upon  which  is  an  Attic  Story. 

PLATE  5. 

The  upper  Plan  and  Elevation  of  a  Lodge,  with  an  Io?iic  Portico  ;  the  Rooms  below 
are  1 2  Feet  high,  and  thofe  of  the  Plan  1 3  Feet  high. 

PLATE  6. 

The  lower  Plan  and  Elevation  of  a  Houfe  ;  the  Rooms  on  tlie  Plan,  are  15  Feet  high  ; 
the  Chambers  over  them,  are  the  fame  height;  the  great  Room  behind,  includes 
both  Stories.  Over  the  whole  is  an  Attic  Story,  whofe  Windows  are  in  the  Frieze  of 
the  Entablature,  which  encompafl'es  the  Building. 

PLATE  7. 

The  Principal  Plan  and  Elevation  of  a  Houfe  ;  the  Rooms  of  the  Plan  are  20  Feet  high, 
over  which  are  Chambers  18  Feet  high;  the  Great- Room  backwards,  includes  both 
Stories,  having  a  Gallery  at  the  end  fupported  by  /ow/c-Pillars  ;  with  an  Attic  Story 
over  the  whole. 
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PLATE  8. 

The  lower  Plan  and  principal  Front  of  a  Houfe,  with  a  Portico  of  the  Compofite  Or- 
der, belonging  to  His  Grace  the  Duke  of  ^ueerijberry.  The  Rooms  of  the  Plan  are 
1 1  Feet  high. 

PLATE  9. 

The  principal  Plan  and  Elevation  of  the  other  Front  of  the  foregoing  Houfe.  The 
Rooms  of  the  Plan  are  12  Feet  high,  except  the  Great  Room  in  the  Front,  which 
includes  the  ^///t:  Story.  The  Circular  Stairs,  which  are  within  the  Great  Stairs, 
are  continued  up  to  the  Cupola. 

PLATE  10. 

The  Pian  of  the  fîrft  Floor  of  a  Houfe  defigned  by  the  Earl  of  Burlington  ;  the  Rooms 
of  the  Plan  are  20  Feet  high,  thofe  over  them  are  the  fame  Height,  except  the 
Great  Room  over  the  Hall,  which  is  cov'd  into  the  Roof. 

PLATE  II. 
The  Principal  Front  of  the  foregoing  Plan. 

PLATE  12. 

The  Plans  of  the  firfl:  and  fécond  Stories  with  the  Elevation  of  the  principal  Front  of 
a  Houfe  with  an  Arcade,  Dcfign'd  fay  the  Earl  of  Burlwgton,  The  lower  Rooms  are 
20  Feet  high,  thofe  above  them  are  18  Feet  high;  the  Great  Room  is  30  Feet  high, 
cov'd  into  the  Roof,  and  over  the  other  Rooms  is  an  Attic  Story. 

PLATE  13. 

The  principal  Plan  with  the  Elevation  and  Sedion  of  a  Houfe,  having  an  Arcade  to 
each  Front.  The  Rooms  of  the  Plan  are  18  Feet  high,  thofe  above  are  14  Feet. 
The  Great  Room  in  the  Middle  includes  both  Stories,  about  which  is  a  Gallery 
which  leads  to  the  upper  Rooms. 

PLATE  14. 

The  principal  Plan  and  Elevation  of  a  Houfe,  with  Porticos  of  the  Corinthian  Order. 
The  Rooms  of  the  Plan  are  14  Feet  high,  over  which  is  an  Attic  Story,  except  over 
the  Oftagon  Room,  which  rifcs  in  a  Pavilion  above  the  Roof,  and  receives  its  Light 
from  Windows  near  the  Top. 

P  L  A  T  E  IS- 

The  Plan  of  the  firfl  Story  with  the  Elevation  of  the  principal  Front  of  a  Houfe,  with 
an  Arcade,  ftanding  on  a  Terras,  about  which  is  a  Balluftrade.  The  Rooms  of  the 
plan  are  18  Feet  high  ;  thofe  above  them  are  16  Feet  high,  except  the  middle  Room 
which  comes  over  the  Arcade  to  the  Front,  and  includes  the  Attic  Story.  The  Win- 
dows of  the  Attic  Story  are  in  the  Frieze  of  the  Entablature  that  encompaffes  the 
Building. 

PLATE  16. 

The  principal  Plan  and  Elevation  of  a  Circular  Building,  with  a  Portico  of  the  Corinthian 
Order.  The  Rooms  of  the  Plan  are  16  Feet  and  an  Half  high,  over  which  are  Lodging 
Rooms  for  Servants,  which  receive  their  Light  from  the  Hall,  whofe  Top  rifes  in  a 
Pavilion  above  the  Roof,  fupported  by  Pillars  of  the  fame  Order  with  the  Portico. 
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PLATE  ,7, 

The  Plan,  Elevation  and  Seûion  of  an  Oftagonal  Eiiildiiig  with  a  Dork  Portico,  within 
which  is  a  Circular  Court,  with  Corinthian  Pillars;  round  it  are  Rooms  16  Feet  higli, 
and  an  Attic  Story.    The  Great  Room  backwards  includes  both  Stories. 

PLATE  iS. 

The  Plan,  Elevation  and  Seflion  of  an  Oclagonal  Building  with  Porticos  of  the  Doric 
Order,  in  the  Middle  of  which  is  an  Oflagon  Hall  rifing  in  a  Pavilion  above  the 
Roof,  which  is  fupportcd  by  Corinthian  Pillars.  The  Rooms  of  the  Plan  are  16  Feet 
high,  upon  which  is  an  Attic  Story,  except  over  the  two  Great  Rooms  adjoining  to  the 
Hall.    The  Windows  of  the  Attic  Story  are  in  the  Entablature  of  the  Building. 

PLATE  19. 

The  Plan  and  Elevation  of  a  large  circular  Building  with  Ionic  Porticos  ;  in  the  Middle  is 
a  Circular  Court,  round  which  is  a  Colonade  of  the  fame  Order.  The  Outer-Rooms 
of  the  Plan  are  twenty-two  Feet  and  an  Half  high,  the  inner  ones  are  fifteen  Feet 
high,  and  over  thefe  is  an  Attic  Story,  whofe  Windows  look  into  the  Court.  The  Cir- 
cular Rooms  rife  in  Pavilions  above  the  Roof,  whence  they  receive  their  Light. 

PLATE  20. 

The  Plan  of  a  Square  Building,  with  an  Arcade  and  Portico,  having  a  large  Circular 
Court  in  the  Middle,  round  which  is  a  Colonade.  The  principal  Rooms  are  20  Feet 
high;  the  Inner  Rooms  are  12  Feet  high,  with  half  Stories  over  them  for  Lodgings 
for  Servants.  The  principal  Rooms  of  the  fécond  Story  are  18  Feet  high,  except  the 
great  Room  over  the  Arcade  and  Paffages,  which  is  cov'd  into  the  Roof  ;  the  inner 
Rooms  ate  10  Feet  high,  with  half  Stories  over  them  as  before. 

PLATE  21. 
A  principal  Front  of  the  foregoing  Building  with  the  Arcade. 
PLATE  22. 

The  lower  Plan  of  a  Dcfign  (or  Bdvoir-Caftle  ;  the  Rooms  of  which  are  15  Feet 
high.  In  the  Hall  which  goes  through  the  Houfe,  are  Pillars  of  the  Ionic  Order. 
Within  the  Breaks  of  the  Building,  are  Terrafes  to  the  Height  of  the  firfl:  Plinth. 

PLATE  23. 

The  Plan  of  the  principal  Floor  of  the  foregoing  Building;  the  Rooms  of  which  are  18 
Feet  high.  The  Great  Room  in  the  Middle  includes  the  Attic  Story.  The  two 
principal  Bed-Chambers  have  Alcoves  with  Columns. 

PLATE  24. 
A  principal  Front  of  the  foregoing  Building. 

PLATE  25,  25. 
The  lower  Plan  of  a  Building  with  four  diftinfl  Apartments  ;  in  the  Middle  of  which  is 
an  Oaagonal  Court,  which  hath  Porticos  in  the  two  principal  Stories.  The  Rooms 
in  this  Plan  are  ig  Feet  high,  the  Rooms  over  them  are  15  Feet  high,  upon 
which  is  an  Attic  Story,  except  over  the  two  Great  Rooms  fupported  by  Pillars,  which 
includes  the  Attic  Story. 
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PLATE  27. 

A  Front  of  the  foregoing  Building,  with  the  Pavilions  over  the  two  Side- Apartments. 


PLATE     28,  29. 

The  lower  Plan  of  a  Building  in  four  Apartments,  with  Porticos  in  each  Front.  The 
principal  Rooms  on  this  Plan  are  25  Feet  high,  the  other  Rooms  are  16  Fcethigh,  with 
a  half  Story  over  them.  The  Rooms  of  the  fécond  Story  are  the  fame  as  in  this, 
with  an  Attic  Story  over  the  Icffcr  Rooms.  The  Great  Hall  in  the  Middle,  includes 
both  Stories,  having  two  Orders  of  Pillars,  about  which  is  a  Gallery  at  the  fécond 
Story.  The  whole  ftands  on  a  fquare  Terras  12  Feet  high,  upon  which  is  a  Balluf- 
Irade,  which  with  the  Building  forms  four  Courts. 

PLATE  30. 
A  Front  of  the  foregoing  Building  with  the  Terras  and  Steps. 

PLATE  31,  32. 
The  lower  Plan  of  a  Palace,  with  two  large  Courts,  about  which  are  Colonades  of  the 
Dork  Order,  with  Gateways  to  the  Courts  ;  the  Entrances  of  the  Rooms  are  27  Feet 
high,  as  are  the  Rooms  on  the  next  Plan.  Over  the  Middle  of  the  Building  is  a 
third  Story  which  is  24.  Feet  high.  The  Wings  have  an  Attic  Story  of  15  Feet  high. 
The  Great  Room  in  the  Middle,  includes  the  two  upper  Stories,  and  hath  a  Gallery 
about  it  at  the  third  Story. 

PLATE     33,  34. 
A  Front  of  the  foregoing  Building,  with  tlie  Section  of  the  Colonade. 

PLATE     35,  36. 

The  Sedion  of  the  foregoing  Building  witli  the  inner  Front  of  one  of  the  Wings 

and  Colonade. 

PLATE  37,  38. 
The  lower  Plan  of  a  Palace  confifting  of  5  Courts  with  Arcades.  The  Rooms  of 
this  Plan  are  20  Feet  high,  thofe  over  them  are  22  Feet  high,  the  third  Story  the 
fame.  The  Veftibule  hath  Corinthian  Pillars,  and  is  open  at  the  Top.  The  Hall 
hath  two  Rows  of  Pillars  of  the  Doric  Order,  which  fupport  the  Great  Room  over 
it,  which  includes  the  two  upper  Stories.  Over  the  Arcades  are  Galleries  in  the 
fécond  Story. 

P  L  A  T  E     29,  AO- 
A  principal  Front  of  the  foregoing  Palace. 

PLATE      41,  42. 
A  Seflion  of  the  Palace  through  the  three  Courts,  with  the  Fronts  of  the  Courts. 

PLATE  43. 

A  Seflion  of  the  Palace  through  the  Middle  of  the  principal  Fronts  with  a  Front 
of  the  middle  Court. 

PLATE 


PLATE     44,  45. 


The  Plan  of  tlie  firfl:  Floor  of  a  Palace  with  circular  Porticos,  within  wliich  is  a  large 
Court  with  a  Dork  Colonadc.  The  principal  Rooms  are  30  Feet  high,  the  others  are 
16  Feet  high  with  a  Half-Story  over  them.  The  Rooms  of  the  next  Story  are  of  the 
fame  Height,  except  the  Pavilion  oppofite  to  the  principal  Stair-cafe,  which  is  fupported 
by  Pillars.  Over  the  leffer  Rooms  is  an  Auk  Story.  To  the  Fronts  arc  Terrafes 
with  Balluflrades,  which  rife  by  circular  Steps  to  the  Height  of  the  Court. 

PLATE  46. 
A  principal  Front  of  the  foregoing  Palace. 

PLATE      47,  48. 

A  Section  of  the  foregoing  Palace  through  the  Middle  of  the  principal  Fronts,  with 
the  Infide  of  the  Court. 

PLATE      49,  50. 

The  Plan  and  Elevation  of  a  Defign  of  a  Building  with  Porticos  in  the  Front. 
The  Rooms  of  this  Plan  are  15  Feet  high,  thofc  over  them  are  18,  except  the 
Great  Room  which  is  cov'd  into  the  Roof,  and  fupported  by  L?ik  Pillars  in  the  Hall. 
The  Chambers  of  the  Wings  are  11  Feet  high. 

PLATE  51. 

The  Plan  of  the  Arcade  and  Front  of  the  Dormitory  at  Wejlmhijler^  delign'd  by  the 
Earl  of  Burlington.  The  Arcade  is  18  Feet  high,  and  over  it  is  the  Great  Room  for 
the  King's  Scholars,  which  is  26  Feet  high;  the  Infide  of  which  is  now  finiflied  in 
a  very  different  manner  from  what  was  intended,  with  an  odd  Stair-cafe  at  one  end, 
by  another  Hand. 

PLATE     j2,  53. 

A  Defign  for  a  School  and  40  Alms-Houfcs  by  the  Earl  of  Burlingtoii^  for  Seva?ioak 

in  Keiît. 

PLATE  54. 

A  Plan  of  the  Portico  which  was  built  at  the  Weft  End  of  the  old  Cathedral  of 

St,  Paul\. 

PLATE     55,  56. 

The  Elevation  of  the  foregoing  Portico,  with  the  Weft  Front,  as  repaired  and  beau- 
tified by  Inigo  "Jones. 

PLATE     57,  58. 

The  Plan  of  the  Church  of  Santo  Georgia  at  Venice^  built  by  Palladio. 
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PLATE  59. 
The  Front  of  the  foregoing  Church. 

PLATE     60,  6r. 
A  Seaion  of  the  foregoing  Church,  through  tlie  Middle,  length-ways. 

PLATE     62,  63. 
A  Se£lion  of  the  foregoing  Churcli,  through  the  Middle,  breadth-ways. 
PLATE  64. 

A  View  of  Wentworth-Houfe,  ia  Torkflire,  the  Seat  of  the  moft  Noble  the  Marquis 

of  Rochmgha??!, 
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LAN  general  et  Elevation  d'une  Maifon  de  Campagne,  avec  les  dehors, 
Granges,  Ecuries,  &c.  Les  Chambres  fur  ce  Plan  font  de  12  Pieds  de 
haut;  au  deffus  defquelies  font  des  Chambres  de  10  Pieds,  les 
principales  Dimenfions  de  ce  Plan  font  marqués  en  Chiffres. 

PLANCHE     2,  3. 
Plan  general  et  Elevation  d'un  plus  grand  Deffein  pour  une  Maifon  de  Campagne,  avec 
les  dehors,  &c.    Les  Chambres  fur  ce  Plan  font  de  13  Pieds  de  haut,  fur  lefquelles 
font  des  Chambres  de  la  même  Hauteur,  excepté  la  grande  Chambre  de  deffus  la  Salle, 
laquelle  renferme  l'Etage  Aitique, 

A,  Cour  de  devant  la  Maifon. 

B,  B,  Deux  Cours  aux  dehors. 

C,  C,  Deux  plus  petites  Cours. 

PLANCHE  4. 
Plan  du  deffous  et  Elevation  d'une  Maifon;  les  Chambres  fur  ce  Plan  font  de  14  Pieds 
de  Hauteur,  au  deffus  font  des  Chambres  de  iz  Pieds  de  haut,  fur  lequcUes  il  y  à  un 
Etage  Attique. 

PLANCHE  5. 
Plan  du  deffus  et  Elevation  d'une  Loge,  avec  un  Portique  de  \Oxitt  Ionique,  les  Chambres 
en  bas  font  de  douze  Pieds  de  haut,  et  ceux  du  Plan  de  13  Pieds  de  haut. 

PLANCHE  6. 
Plan  du  deffous  et  Elevation  d'une  Maifon  ;  les  Chambres  fur  le  Plan  font  de  15  Pieds  de 
haut  ;  les  Chambres  au  deffus  d'elles  font  de  la  même  Hauteur  ;  la  grande  Chambre  de 
derrière  renferme  les  deux  Etages  ;  au  deffus  de  tout  eft  un  Etage  Attique,  dont  les 
Fenêtres  font  dans  la  Frize  de  l'Entablature  qui  environne  le  Bâtiment. 

PLANCHE  7. 
Plan  principal  et  Elevation  d'une  Maifon  ;  les  Chambres  de  ce  Plan  font  de  20  Pieds  de 
haut;  au  deffus  defquelies  font  des  Chambres  de  dix  huit  Pieds  de  haut;  la  grande 
Chambre  de  derrière  renferme  les  deux  Etages  ayant  une  Galerie  au  bout  foutenue  par 
de  Pilliers  de  l'Ordre  Ionique,  avec  une  Etage  Aitique  au  deffus  de  tout. 
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PLANCHE  8. 

Plan  du  defTous  et  principale  Façade  de  la  Maifon,  avec  un  Portique  de  l'Ordre  Conipofitef 
appartenant  à  Monfeigneur  le  Duc  de  êlueejijben-y ,  Les  Chambres  du  Plan  font  de 
1 1  Pieds  de  haut. 

PLANCHE  9. 
Plan  principal  et  Elevation  de  l'autre  Façade  de  la  dite  Maifon.    Les  Chambres  de  ce 
Plan  font  de  12  Pieds  de  haut,  à  l'exception  de  la  grande  Chambre  dans  la  Façade 
laquelle  renferme  l'Etage  Attiquc  :  Les  Efcaliers  circulaires  qui  font  en  dedans  des 
grands  Efcaliers  font  continué  jufqu'au  Dome. 

PLANCHE  10. 

Plan  du  premier  Etage  d'une  Maifon  defignce  par  le  Comte  de  Burlinglon  ;  les  Chambres 
de  ce  Plan  font  de  20  Pieds  de  haut,  celles  d'audeifus  font  de  la  même  Hauteur,  à 
l'exception  de  la  grande  Salle,  qui  efl:  couverte  jufqu'au  Toit. 

PLANCHE  II. 

Façade  principale  du  Plan  précédent. 

PLANCHE  12. 

Plans  du  premier  et  fécond  Etage,  avec  l'Elévation  d'une  Façade  principale  avec  fon 
Arcade,  defigné  par  le  Comte  de  Burlington  ;  les  Chambres  en  bas  font  de  20  Pieds  de 
haut,  ceux  d'au  delTus  font  de  18  Pieds  ;  la  grande  Chambre  eft  de  30  Pieds  de  haut, 
couverte  jufqu'au  Toit,  au  defl'us  des  autres  Chambres  il  y  a  une  Etage  Attique. 

PLANCHE  13. 

Plan  principal  avec  l'Elévation  et  Seflion  d'une  Maifon  ayant  une  Arcade  à  chaque  Façade. 
Les  Chambres  de  ce  Plan  font  de  18  Pieds  de  haut,  ceux  d'audeffus  font  de  14  Pieds. 
La  grande  Chambre  du  Milieu  renferme  les  deux  Etages,  à  l'entour  defquelles  il  y  à 
une  Galerie  quelle  conduit  aux  Chambres  en  haut. 

PLANCHE  14. 

Plan  principal  et  Elevation  d'une  Maifon,  avec  un  Portique  de  l'Ordre  Corà/fe;  ;  les 
Chambres  de  ce  Plan  font  de  14  Pieds  de  haut,  fur  lefquelles  il  y  à  un  'Eage  Attique, 
à  l'exception  de  la  Chambre  Oflogone,  laquelle  s'elevc  dans  un  Pavillon  au  deffus  du 
Toit,  et  réçoit  fa  Lumière  des  Fenêtres  prés  du  Toit. 

PLANCHE  15. 

Plan  du  premier  Etage,  avec  l'Elévation  de  la  Façade  principale  d'une  Maifon,  avec  une 
Arcade  fituée  fur  une  Terrafie,  autour  de  laquelle  il  y  a  une  Baluflrade  ;  les  Chambres 
de  ce  Plan  font  de  18  Pieds  de  haut,  ceux  d'audeffus  font  de  i5  Pieds  à  l'exception  de 
la  Chambre  du  Milieu  qui  avance  fur  l'Arcade  jufqu'  à  la  Façade  ;  et  renferme  l'Etage 
Attique  ;  les  Fenêtres  de  l'Etage  Attique  font  dans  la  Frize  de  l'Entablature  qui 
environne  le  Bâtiment. 

PLANCHE  16. 

Plan  principal  et  Elevation  d'un  Bâtiment  Circulaire,  avec  un  Portique  de  l'Ordre 
Corinthien,  les  Chambres  de  ce  Plan  font  de  16  Pieds  de  haut,  fur  lefquelles  font  les 
Chambres  pour  le  Logement  des  Domeftiques,  lefquelles  reçoivent  leur  Lumière  de  la 
Salle  ;  le  Plancher  de  laquelle  s'eleve  dans  un  Pavillon  audeffus  du  Toît,  foutenue  par 
des  Pillicrs  du  même  Ordre  que  le  Portique. 
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PLANCHE  1-. 

Plan,  Elevation  et  Seflion  d'un  Bâtiment  Oflagonal,  avec  un  Portique  de  l'Ordre  Dorique, 
dans  lequel  il  y  a  une  Cour  circulaire  avec  des  Pilliers  de  l'Ordre  Corinthien;  autour  de 
laquelle  font  des  Chambres  de  i6  Pieds  de  haut,  et  une  Eage  Altiqiie;  la  grande 
Chambre  de  derrière  renferme  les  deux  Etages. 

PLANCHE  i8. 

Plan,  Elevation  et  Sedlon  d'un  Bâtiment  Oflagonal,  avec  des  Portiques  de  l'Ordre  Dorique, 
au  Milieu  duquel  il  y  a  une  Salle  oflagone,  s'elevant  dans  un  Pavillon  audeffus  du 
Toît,  lequel  cft  foutenu  par  des  Pilliers  de  l'Ordre  Corinthien  ;  les  Chambres  du  Plan 
font  de  i6  Pieds  de  haut,  fur  lefquelles  il  y  à  une  Etage  Attique,  à  l'exception  des  deux 
grandes  Chambres  attenantes  à  la  Salle.  Les  Fenêtres  de  l'Etage  Altique  font  dans 
l'Entablature  du  Bâtiment. 

PLANCHE  19. 

Pian  et  Elevation  d'un  grand  Bâtiment  circulaire  avec  des  Portiques  Ioniques:  au  Milieu 
il  y  a  une  Cour  circulaire,  à  l'entour  de  laquelle  eft  une  Colonade  du  même  Ordre. 
LesChambresexterieures  de  ce  Plan  font  de  2  2  Pieds  et  demi  de  haut,  les  intérieures  font  de 
15  Pieds,  et  audeffus  eft  un  Etage  .^«/yî/e,  dont  les  Fenêtres  regardent  dans  la  Cour;  les 
Chambres  circulaires  s'elevent  en  Pavillons  audeffus  duToît,  d'où  ils  reçoivent  leur  Lumière. 

PLANCHE  20. 
Plan  d'un  Bâtiment  quarré,  avec  un  Arcade  et  Portique,  ayant  une  grande  Cour  circulaire 
dans  le  Milieu,  a  l'entour  de  laquelle  il  y  a  une  Colonade;  les  principales  Chambres  font 
de  20  Pieds  de  haut  ;  les  Chambres  intérieures  font  de  12  Pieds,  avec  des  demi-Etages 
en  haut,  pour  loger  les  Domeftiques  :  Les  principales  Chambres  du  fécond  Etage  font  de 
1 8  Pieds  de  haut,  à  l'exception  de  la  grande  Chambre  audeffus  de  l'Arcade  et  des  Paffagcs, 
laquelle  eft  couverte  jufqu'au  Toît;  les  Chambres  intérieures  font  de  10  Pieds  de  haut, 
avec  des  demi-Etages  au  deflus  d'elles  comme  auparavant. 

PLANCHE  21. 
Façade  principale  du  Bâtiment  precedent  avec  l'Arcade. 

PLANCHE  22. 

Plan  du  deflbus  d'un  Deffcin  pour  le  Cliateau  de  Behoir  ;  les  Chambres  de  ce  Plan  font  de 
r5  Pieds  de  haut;  dans  la  Salle  qui  va  au  travers  de  la  Maifon  font  des  Pilliers  de 
l'Ordre  Ionique.  Dans  les  Ouvertures  du  Bâtiment  font  des  Tcrraffes  de  la  Hauteur 
du  premier  Tailloir. 

PLANCHE  23. 

Plan  du  principal  Etage  du  Bâtiment  précédent;  les  Chambres  font  de  iS  Pieds  de  haut. 
La  grande  Chambre  du  Milieu  renferme  l'Etage  Attique.  Les  deux  principales 
Chambres  à  coucher  ont  des  Alcoves  avec  des  Colonnes. 

PLANCHE  21,. 
Principale  Façade  du  Bâtiment  précédent. 
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PLANCHÉ     25,  26. 

Plan  du  deflbus  d'un  Bâtiment  avec  quatre  Appartemens  diftinds  ;  au  Milieu  duquel  il  y 
a  une  Cour  Oélagonale  laquelle  a  des  Portiques  dans  les  deux  principaux  Etages  ;  les 
Chambres  de  ce  Plan  font  de  19  Pieds  de  haut,  les  Chambres  audefliis  font  de  15  Pieds 
de  haut,  fur  lefquelles  il  y  àunEtage^/W^we,  à  l'exception  des  deux  grandes  Chambres, 
foutenue  par  des  Pilliers  lefquelles  renferment  l'Etage  Attiqm. 

PLANCHE  27. 

Une  Façade  du  Bâtiment  précédent,  avec  les  Pavillions  audefîus  des  deux  Appartemens 

de  Côté. 

PL  ANCHE     28,  29. 

Plan  du  deflbus  d'un  Bâtiment  dans  quatre  Appartemens,  avec  des  Portiques  dans  chaque 
Façade.  Les  principales  Chambres  fur  ce  Plan  font  de  25  Pieds  haut,  les  autres 
Chambres  font  de  16  Pieds  de  haut,  avec  la  moitié  d'une  Etage  audeiîus.  Les  Chambres 
du  fécond  Etage  font  de  même  que  celui  ci,  avec  un  Etage  Attiqm  audefTus  des  plus 
petites  Chambres  :  La  grande  Salle  du  Milieu  renferme  les  deux  Etages,  ayant  deux 
Ordres  de  Pilliers,  a  l'entour  defquels  il  y  a  une  Galerie  au  fécond  Etage.  Le  tout  eft 
fitué  fur  une  Terrafte  quarrée  de  12  Pieds  de  haut,  fur  laquelle  eft  une  Baluftrade  qui 
avec  le  Bâtiment  forme  quatre  Cours. 

PLANCHE  30. 

Façade  du  Bâtiment  précédent  avec  la  Terrafle  et  fes  Degrés. 

PLANCHE      31,  32. 

Plan  du  deflbus  d'un  Palais  avec  deux  grandes  Cours,  autour  defquelles  font  deux  Colonadcs 
de  l'Ordre  Dorique.,  avec  des  grandes  Portes  aux  Cours,  les  entrées  des  Chambres  font 
de  27  Pieds  de  haut,  comme  font  les  Chambres  fur  le  Plan  qui  fuit.  Sur  le  Milieu  du 
Bâtiment  eft  un  troîftême  Etage  qui  eft  de  24  Pieds  de  haut.  Les  Ailes  ont  un  Etage 
Attiqm  de  15  Pieds  de  haut.  La  grande  Chambre  du  Milieu  renferme  les  deux  plus 
haut  Etages,  et  elle  a  une  Galerie  à  l'entour  au  troifléme  Etage. 

PLANCHE      33,  3+. 

Une  Façade  du  Bâtiment  précédent  avec  la  Sedlion  de  la  Colonade. 

P  L  AN  C  HE     35,  36. 

La  Section  du  dit  Bâtiment  avec  la  Façade  intérieure  d'une  des  Aîles  et  Colonade. 

P  L  ANC  H  E      37,  38. 

Plan  du  deftbus  d'un  Palais  conflftant  en  cinq  Cours  avec  Arcades.  Les  Cliambres  de  ce  Plan 
font  de  20  Pieds  de  haut,  ceux  d'audeflÂis  font  de  22  Pieds  de  haut,  le  troifîême  Etage 
de  même.  Le  Veftibule  des  a  Pilliers  Corinthiens^  et  il  eft  ouvert  au  Toît.  La  Salle  a 
deux  rangs  de  Pilliers  de  l'Ordre  Dorique,  qui  foutiennent  la  grande  Chambre  d'audeffus, 
laquelle  renferme  les -deux  plus  haut  Etages.  Sur  l'Arcade  font  des  Galleries  dans  le 
fécond  Etage. 

PLANCHE     39,  40. 
Principale  Façade  du  dit  Palais. 
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P  L  ANCHE     41,  42. 
Scaion  du  Palais  au  travers  des  trois  Cours,  avec  les  Façades  des  Cours. 
PLANCHE  i^-^. 
Seaion  du  Palais  au  travers  des  Façades  principales,  avec  une  Façade  de  la  Cour  au  centre. 

PLANCHE  44,  45. 
Plan  du  premier  Etage  d'un  Palais  avec  des  Portiques  circulaires,  en  dedans  duquel  il  y  a 
une  grande  Cour  avec  une  Colonadc  Dorique.  Les  principales  Chambres  font  de 
30  Pieds  de  haut,  les  autres  font  de  i6  Pieds  de  haut,  avec  un  demi-Etage  audeffus. 
Les  Chambres  de  l'Etage  prochain  font  de  la  même  Hauteur,  à  l'exception  du  Pavillon 
vis  a  vis  du  principal  Efcalier  qui  eft  foutenue  par  des  Pilliers.  Audeffus  des  plus 
petites  Chambres  il  y  a  un  Etage  Attique.  Aux  Façades  font  des  Tcrraffes  avec  des 
Baluftrades,  qui  s'elevent  par  des  Degrés  circulaires,  à  la  Hauteur  de  la  Cour. 

PLANCHE  i,b. 
^  Façade  principale  du  Palais  précédent. 

PLANCHE    "47,  48.  ■ 
Seaion  du  dit  Palais  au  travers  du  Milieu  des  principales  Façades,  avec  le  Dedans  de  la  Cour. 

PLANCHE     49,  50. 
Plan  et  Elevation  d'un  Deffein  d'un  Bâtiment  avec  des  Portiques  dans  la  Façade.  Les 
Chambres  de  ce  Plan  font  de  15  Pieds  de  haut,  ceux  d'audcffus  font  de  J  8,  à  l'exception 
de  la  grande  Chambre  qui  eft  couverte  jufqu'au  Toit,  et  foutenue  par  des  Pilliers  Ioniques 
dans  la  Salle.    Les  Chambres  des  Ailles  font  de  1 1  Pieds  de  haut. 

PLANCHE  51. 
Plan  de  l'Arcade  et  Façade  du  Dortoir  à  WeJIminJter,  deffigné  par  le  Comte  de  Burlington: 
l'Arcade  eft  de  18  Pieds  de  haut,  et  audeffus  il  y  a  une  grande  Chambre  pour  les 
Garçons  élevés  par  le  Roi,  qui  cft  de  26  Pieds  de  haut;  le  Dedans  de  laquelle  eft 
maintenant  finis  tout  a  fait  different  du  premier  Deffein,  avec  un  Efcalier  irregulier 
au  bout,  par  une  autre  Main. 
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Deffein  pour  une  Ecole  et  \o  Maifonnettes  des  Pauvres,  par  le  Comte  de  Burlington^  pour 
Seveîioak  au  Province  de  Kcîii. 

PLANCHE  54. 
Plan  d'un  Portique  qui  etoit  bati  à  l'Occident  de  l'ancienne  Cathédrale  de  St.  Paul. 

P  L  A  NC  HE     55,  56. 

Elevation  du  dit  Portique,  avec  la  Façade  à  l'Occident,  comme  elle  a  été  reparé  et  embellie 
par  Inigo  yones. 

P  L  ANCHE     57,  58. 
Plan  de  l'Eglife  de  St.  George  à  Vmice^  bâtie  par  Palladio. 
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